GWIAZDY va FIRMAMENCIE 


POLSKIE ZAKŁADY PHILIPS S.A. 


sprzedają odbiorniki również na 
spłaty miesięczne według specjal- 
nego systemu ratalnego. Oryginal- 
ne tabelki ratalne można otrzymać 
bezpłatnie w przodujących składach 
radiotechnicznych. 


Spa 6-39 


Wytworny super o wytwornej skrzynce. Superheterodyna 7-mio 
obwodowa o pięknym tonie. Zapewnia doskonały odbiór na wszystkich 
zakresach fal. Również dla prądu stałego po wbudowaniu przetwornicy. 


4-39% 4-393 


Mały super o potężnym głosie. Super- : Superheterodyna bateryjna. Odbiornik Super z klawiaturą. Ultranowoczesna su- 
heterodyna 7-mio obwodowa o dużej wy- wysokiej klasy. 7 obwodów. Niezwykła wy- perheterodyna. Wystarczy naciśnięcie klawi- 
dajności. Zapewnia doskonały odbiór. dajność dzięki małemu zużyciu anodówki sza, aby stacja się odezwała. Wspaniały od- 
Gustowna skrzynka. Bardzo dogodne wa- i akumulatora. Niskie koszty eksploatacji. biór, zwłaszcza na krótkich falach. Również dla 
runki nabycia. Bardzo dogodne warunki nabycia. prądu stałego po wbudowaniu przetwornicy. 


Typ A na prąd zmienny. Typ U na prąd stały i zmienny. 
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